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【摘要 】 背景 面 对 新 型 冠状 病毒 感染 ( COVID-19 ) 等 突 发 公共 卫生 事件 ， 决 策 者 需 在 短 时 间 内 快速 做 出 可 
指导 临床 实践 的 决策 。 然 而 ， 面 对 一 定时 间 内 原始 研究 数量 的 激增 ， 耗 时 较 长 的 传统 系统 综述 方法 较 难 及 时 为 临床 实 
践 提 供 循 证 依据 。 快 速 综述 (RR) 作为 系统 综述 方法 的 拓展 ， 通 过 简化 其 流程 ， 可 在 有 限时 间 内 整合 现 有 研究 ， 从 
而 满足 快速 决策 的 需求 。 目 前 RR 已 经 被 广泛 应 用 到 医学 研究 领域 ,， 但 其 应 用 现状 尚 不 清楚 。 目 的 ”采用 文献 计量 学 
方法 探究 RR 的 研究 现状 与 热点 。 方 法 ”基于 中 国 知 网 和 Web of Science 数据 库 检 索 2001—2023 年 有 关 RR 的 应 用 研 
F, X) o CiteSpace 和 VOSviewer 对 中 英文 文献 的 年 发 文 量 、 国 家 、 机 构 、 作 者 、 期 刊 、 关 键 词 等 内 容 
进行 可 视 化 分 析 。 结 果 ” 共 纳入 中 文 文献 151 篇 ， 英 文 文献 1 197 篇 。2001 一 2023 年 RR 应 用 研究 发 文 量 逐 步 上 升 ， 
es E 英国 是 发 文 量 最 多 的 国家 (252 篇 ) ， 加 拿 大 多 伦 多 大 学 是 发 文 量 最 多 的 机 
构 ( 52 篇) ,北京 大 学 第 三 医院 发 文 量 居 国内 首位 (23 篇 ) ; 国内 发 文 量 最 多 的 期 刊 是 《中 国医 院 用 药 评价 与 分 析 》 
〈22 篇 ) ， 国 外 发 文 量 最 多 的 期 刊 是 BMJ Open (42 篇 s 国内 以 门 鹏 、 翟 所 迪 、 赵 紫 楠 等 为 主 的 作者 团队 发 表 研 究 
较 多 ; 国外 以 NUSSBAUMER-STREIT、GARTLEHNER TRICCO 等 为 主 的 作者 团队 发 表 研 究 较 多 ; 国内 引用 频次 较 多 
的 文献 以 RR 应 用 和 方法 学 介绍 、 药 物 或 技术 的 快速 评 佑 、COVID-19 的 影响 等 内 容 为 主 ， 国 外 引用 频次 较 多 的 文献 
以 COVID-19 影响 、 治 疗 和 流行 病 学 因素 的 快速 评估 ， 或 快速 综述 方法 学 研究 等 内 容 为 主 ; 国内 研究 热点 主要 集中 在 
vide CANNES 有 效 性 、 经 济 性 的 快速 卫生 技术 评估 领域 ， 国 外 研究 热点 主要 集中 在 COVID-19 病因 、 
干预 、 诊 断 、 预 防 及 影响 ， 儿 童 药 物 干预 安全 性 及 有 效 性 、 中 老年 人 群 医疗 卫生 保健 、 瘤 症 治 疗 或 死亡 风险 等 与 决策 
H es 页 域 。 结 论 ”目前 国内 外 医学 领域 RR 应 用 研究 发 展 差异 较 大 ,国外 RR 应 用 研究 渐进 成 熟 ， 
国内 尚 处 于 初步 发 展 阶段 。 未 来 可 借鉴 国外 应 用 经 验 ， 不 断 拓宽 国内 RR 发 展 领域 。 
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[Abstract] Background In the face of public health emergencies such as COVID-19, decision makers need to make 


rapid decisions that can guide clinical practice in a short time. However, in the face of the surge of primary studies within a certain 
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period of time, the traditional time-consuming systematic review method is difficult to provide evidence-based basis for clinical 
practice. Rapid review ( RR) , as an extension of systematic review, can integrate existing research in a limited time to meet the 
need for rapid decision-making. Currently, RR has been widely used in the field of medical research, but its application status 
remains unclear. Objective — To explore the current status and hotspot of RR research by using bibliometric analysis. Method 

CNKI and Web of Science databases were searched for the researches in the field of RR application from 2001 to 2023, a 
visualization analysis was performed on annual publication volume, countries, institutions, authors, journals, and keywords 
of Chinese and English literature by the bibliometrics software of VOSviewer and CiteSpace. Results A total of 151 articles in 
Chinese and 1197 in English were included. The publication volume of RR application increased gradually from 2001 to 2023, 
but the publication volume in foreign was higher than that in China, with more obvious increasing trend. The United Kingdom was 
the country with the highest publication volume ( 252) , the University of Toronto in Canada was the institution with the highest 
publication volume ( 52) , and Peking University Third Hospital ranked first in publication volume in China ( 23 ) . The journal 
Evaluation and Analysis of Drug-use in Hospitals of China had the highest publication volume in China (22) , and the journal 
BMJ Open had the highest publication volume abroad ( 42 ) . In China, the author team mainly composed of MEN Peng, ZHAI 
Suodi and ZHAO Zinan published more research. In foreign, the authors of NUSSBAUMER-STREIT, GARTLEHNER and 
TRICCO published more studies. The most frequently cited literature in China was mainly about RR application and methodology , 
rapid assessments of drugs or technologies, and the impact of COVID-19, while the most frequently cited literature in foreign 
was mainly about the the impact, intervention, and epidemiological factors of COVID-19, or methodological studies of RR. 
Domestic research hotspots mainly focused on the field of rapid health technology assessment in the safety, efficacy, and 
cost effectiveness of intervention for chronic or serious diseases. Foreign research hotspots mainly focused on the etiology, 
intervention, diagnosis, prevention, and impact of COVID—-19, and rapid evidence synthesis related to decision-making, such 
as the safety and effectiveness of the drug intervention in children, health care, cancer treatment or mortality risk in middle-aged 
and elderly populations. Conclusion At present, there is a great difference in the development of RR application in the medical 
field at home and abroad. The application of RR in foreign is gradually maturing, but in China, it is still in the preliminary stage. 
The experience of RR application in foreign can be learned to expand the development of domestic RR application. 
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医疗 卫生 决策 者 ( 包括 临床 医生 、 患 者 、 管 理 人 员 
和 政策 制定 者 ) 往往 需要 及 时 获得 相关 的 医疗 信息 。 尽 
管 这 些 信 息 也 可 以 从 系统 综述 (systematic review, SR ) 
中 获得 ， 但 通常 需要 消耗 大 量 的 资源 ， 且 进行 SR Brus 
的 时 间 框 架 有 时 不 一 定 能 满足 决策 者 的 需求 。 据 估计 ， 
完成 一 项 SR 平均 需要 1 139h (216~2 518h) ， 且 花费 
较 高 ''" 。 因 此 ， 在 面临 需 做 出 紧急 决策 的 情境 ， 如 新 
型 冠状 病毒 感染 (COVID-19 ) 等 突 发 公共 卫生 事件 ， 


至 少 由 2 名 研究 者 完成 。 


SR 是 定性 和 定量 合成 相 结合 。 (7) RR 的 结 


和 转化 性 。 


Chinese General Practice (GP 


情况 下 仅 1 人 完成 ; SR 则 需 完 整 提取 所 有 相关 信息 ， 

(5) RR 目前 尚 缺乏 达成 共识 

的 质量 评价 方法 ; SR 则 有 标准 的 质量 评价 方法 及 工具 。 
(6) 在 资料 合成 时 RR 以 定性 为 主 ， 有 时 定量 合成 ; 


具有 高 


针对 性 、 时 效 性 和 可 转化 性 ; SR 的 结果 具有 高 针对 性 
(8) RR 完成 时 间 较 短 ， 虽 不 同 报 告 类 型 不 
同 ,但 一 般 在 1~2 月 内 完成 ; SR 完成 时 间 较 长 ， 通 党 


相关 人 员 可 能 被 迫 依赖 较 不 可 靠 的 证 据 ， 如 专家 意见 或 
单个 小 型 研究 的 结果 ， 从 而 导致 次 优 决策 。 快 速 综 
述 ( rapid review, RR ) 是 一 种 知识 综合 方法 ， 通 过 简 
化 传统 SR 的 步骤 或 流程 ， 以 有 效 利用 时 间 和 资源 的 方 
式 为 决策 者 提供 依据 ?1 。RR 与 SR 的 区 别 主要 可 概述 
为 以 下 8 个 方面 天] : (1) 在 研究 主题 上 ，RR 不 限 ， 
多 由 证 据 使 用 者 直接 提出 ; SR 主要 集中 在 临床 问题 。 
(2) 在 评估 内 容 上 ，RR 关注 临床 有 效 性 、 安 全 性 、 经 
济 性 、 可 转化 性 、 政 策 建 议 ，SR 主要 关注 临床 有 效 性 、 
安全 性 。 (3) RR 证 据 检索 严格 ， 但 检索 数据 库 有 限 ; 
SR 需要 完整 严格 的 检索 过 程 和 所 有 相关 数据 库 。 (4 ) 
R 资料 提取 时 多 由 人 研究 者 确定 优先 提取 的 信息 ， 多 数 


F 


需要 6 月 ~2 年 .2021 年 考 克 兰 快速 综述 方法 组 ( Cochrane 
Rapid Reviews Methods Group, Cochrane RRMG ) 开发 了 
关于 生产 RR 的 循 证 指南 “ ,针对 RR 的 8 个 基本 步骤 ( 研 
究 问 题 的 确定 、 研 究 方案 的 撰写 、 纳 排 标准 的 设置 、 文 
献 检 索 、 资 料 筛选 、 数 据 提 取 、 方 法 学 质量 评估 、 证 据 
综合 ) 阐述 了 具体 的 实施 推荐 意见 ， 以 期 提高 RR 结 
的 实用 性 和 稳健 性 。 

全 科 医 学 是 医疗 卫生 服务 的 重要 组 成 部 分 ， 其 集 预 
防 医 学 、 临 床 医学 、 康 复 医学 、 人 文 医学 等 学 科 于 一 体 ， 
可 促进 医疗 资源 合理 利用 和 “全 民 健 康 ” 经 济 有 效 的 发 
展 “”。 全 科 医 学 及 其 服务 模式 的 引入 ， 有 利于 我 国 建 
立 完善 的 基层 医疗 卫生 服务 体系 、 保 障 居民 健康 、 降 低 
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量 、 国 家 、 机 构 、 作 者 、 期 刊 、 高 被 引文 章 、 关 键 词 等 


学 也 在 不 断 发 展 ， 服 务 模式 日 渐 完 善 ， 人 才 队 伍 不 断 扩 
大 。 该 学 科 的 研究 方法 从 早期 对 定量 研究 的 重视 ， 逐 步 
发 展 为 定量 与 定性 研究 相 结合 的 模式 ， 并 积极 采用 循 证 
医学 方法 ， 不 断 优化 临床 实践 策略 。 随 着 人 口 老龄 
化 社会 的 到 来 ， 加 之 近年 突 发 公共 卫生 事件 频 发 ， 我国 
基层 公共 卫生 服务 体系 受到 了 较 大 冲击 ， 同 时 也 暴露 出 
基层 医疗 服务 体系 中 全 科 人 才 不 足 ， 人 民 医 疗 卫生 服务 
需求 得 不 到 满足 的 次 端 。RR 作为 一 种 理念 或 方法 ， 目 
前 已 经 渗透 至 多 个 方法 领域 ， 出现 了 诸如 快速 SR、 快 
速 概况 性 综述 、 快 速 伞 状 综述 、 快 速 叙 述 性 综合 、 快 速 
主题 综合 、 快 速 指南 等 知识 产品 ” ， 有 力促 进 了 证 据 
生态 系统 中 高 需求 证 据 的 生产 、 传 播 和 利用 。 在 全 科 医 
学 领域 尝试 引入 RR 方法 ,或 可 在 面临 复杂 问题 的 快速 
综合 干预 时 及 时 满足 需求 ， 避 免 研 究 资源 的 浪费 。 
文献 计量 学 应 用 统计 或 数学 的 方法 对 某 一 学 科 知 
识 体系 进行 定量 可 视 化 分 析 ， 有 助 于 了 解 特定 历史 时 
间 段 内 某 一 学 科 领 域 科 学 研究 的 发 展 特点 、 把 握 未 来 
趋势 !'"1 。 本 研究 基于 中 国 知 网 和 Web of Science TZ 
心 期 刊 数据 库 ， 采 用 科学 分 析 软 件 CiteSpace 6.1.R6 和 
VOSviewer 1.6.18 对 2001 一 2023 年 国内 外 医学 研究 领域 
RR 应 用 研究 的 发 文 量 、 国 家 、 机 构 、 人 作者、 期刊、 高 
被 引文 章 、 关 键 词 等 进行 可 视 化 分 析 ， 梳 理 分 析 结 
概述 医学 研究 领域 RR 应 用 研究 的 发 展现 状 并 深入 挖掘 
潜在 的 研究 方向 ， 预 测 未 来 的 研究 趋势 。 本 人 研究 补充 了 
20 年 来 医学 研究 领域 RR 应 用 研究 文献 的 计量 学 分 析 ， 
对 其 应 用 现状 进行 初步 梳理 ， 为 今后 系统 化 引入 RR 方 


内 容 进行 统计 分 析 。 采 用 WPS office 2021 对 年 发 文 量 、 
国家 、 机 构 、 期 刊 、 高 被 引文 章 进 行 描述 性 分 析 ; 采用 
CiteSpace 6.1.R6 制作 作者 合作 网 络 图 谱 、 关 键 词 时 间 序 
列 图 谱 ， 并 对 关键 词 进行 突现 分 析 ; 将 数据 以 RefMan 
( RIS ) Export 样式 从 NoteExpress 3.4.0.8878 中 输出 ， 并 
以 “.ris” 后 缀 命名 ， 使 用 代码 管理 软件 Notepad++ 将 数 
据 转 化 为 VOSviewer 可 识别 的 格式 后 ， 采 用 VOSviewer 
1.6.18 进行 关键 词 聚 类 分 析 。 


2 结果 


21 年 度 发 文 量 

研究 初步 检索 中 文 文献 2 133 篇 ， 经 筛选 后 纳入 中 
文 文献 151 篇 ; 初步 检索 英文 文献 1 386 篇 ， 经 筛选 后 
纳入 英文 文献 1 197 篇 。 国 内 第 一 篇 有 关 RR 在 医学 研 
究 领域 的 应 用 研究 发 表 于 2014 年 ， 李 幼 平 等 "对 RR 
的 背景 、 定 义 、 特 征 以 及 方法 流程 进行 了 较为 详细 的 介 
2H, Jg RR 在 国内 的 引入 奠定 了 良好 的 基础 。 此 后 发 文 
量 呈 低 平 趋势 ， 自 2019 年 发 文 量 开始 增长 并 于 2022 年 
达 至 顶峰 ， 然 后 开始 下 降 。 国 外 第 一 篇 有 关 RR 在 医学 
研究 领域 的 应 用 研究 发 表 于 1997 年 ，BEST 等 '" fex 
献 中 描述 了 一 种 平衡 有 限 卫 生 技术 资源 和 不 充分 的 决策 
依据 之 间 了 矛盾 的 卫生 技术 评估 快速 反应 服务 (south and 
west development and evaluation service, SWDES ) , 通过 
检索 并 综合 当前 的 最 佳 证 据 ， 该 服务 可 在 较 短 的 时 间 内 
以 报告 的 形式 为 决策 者 提供 有 关 卫 生 技 术 有 效 性 和 成 本 
效益 的 建议 。 此 后 发 文 量 趋势 较 平缓 ， 自 2012 年 发 文 


法 奠定 前 期 基础 ， 对 医学 研究 领域 RR 应 用 研究 发 展 具 
有 一 定 的 指导 意义 。 
1 资料 及 方法 
1.1 文献 来 源 及 检索 策略 

中 文 文献 来 源 于 中 国 知 网 (CNKI ) ， 采 用 主题 检 
索 ， 检 索 词 包括 : “快速 评估 ”“ 快 速 综述 ”“ 快 速 评 
价 ”“ 医 学 ”， 检 索 式 为 : SU%= (“快速 评 佑 ” OR 
“快速 综述 ”OR “快速 评价 ” ) AND FT% “医学 ”， 
检索 时 间 自 2001-01-01 一 2023-01-12， 排 除 重复 、 不 
相关 、 无 全 文 的 文献 后 ， 共 纳入 中 文 文献 151 篇 。 英 文 
文献 来 源 于 Web of Science 核心 合集 数据 库 (WOS ) ， 
检索 字段 限制 在 标题 和 摘要 ， 英 文 检索 词 包括 : 
检索 时 间 自 2001-01-01 一 
2023-01-12, HERRIE RUBER. fir. EZ, MER, XC 
全 文 的 文献 后 ， 共 纳入 英文 文献 1 197 篇 。 
12 ”数据 分 析 

应 用 WPS office 2021、 CiteSpace 6.1.R6 和 VOSviewer 
1.6.18 软件 统计 梳理 相关 文献 数据 ， 对 文献 的 年 发 文 


“rapid 


LH *yy [rj] LAN » 
review medicine , 


量 开始 逐渐 增长 并 于 2018 年 达 至 第 一 波 高 峰 ， 经 一 年 
平台 期 后 ， 于 2019 年 发 文 量 再 次 增长 并 于 2021 年 达 至 
第 二 波 高 峰 ， 然 后 开始 下 降 。 总 体 发 文 量 呈 逐年 增长 趋 
势 ， 但 中 文 发 文 量 增长 趋势 较 外 文 发 文 量 低 缓 。 年 度 发 
文 量 见 图 1。 
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ik: CNKI- 中 国 知 网 ，WOS=Web of Science 核心 合集 数据 库 。 


图 1 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 发 文 量变 化 趋势 
Figure 1 Trend of publication volume of RR application in the medical 
field 
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2.2 ”研究 国家 和 机 构 分 布 

发 表 RR 在 医学 领域 应 用 研究 的 国家 涉及 88 个 ， 
机 构 498 个 。 其 中 英国 发 文 量 最 多 ， 共 计 252 篇 ; 美国 
和 加 拿 大 次 之 ， 分 别 为 217 篇 和 214 篇 ; 中 国 发 文 量 
170 篇 ， 排 名 第 5， 次 于 澳大利亚 。RR 在 医学 研究 领域 
发 文 量 最 多 的 机 构 是 加 拿 大 的 多 伦 多 大 学 (52 篇 ) ; 
英国 国王 学 院 和 澳大利亚 英 纳 什 大 学 次 之 ， 发 文 量 分 别 
是 34 篇 和 33 篇 。RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 发 文 
量 排名 前 十 的 国家 和 机 构 见 表 1。 
2.3 期刊 分 析 

国内 发 文 量 最 多 的 期 刊 是 《中 国医 院 用 药 评 价 与 
分 析 》(22 篇 ) ， 其 次 是 《中 国 新 药 杂 志 》 (17 篇 ) 
和 《中 国药 房 》(17 篇 ) ， 主 要 涉及 药物 评价 领域 。 
国外 发 文 量 最 多 的 期 刊 是 BMJ Open (42 篇) ， 其 次 是 
International Journal of Environmental Research and Public 
Health (31 £5 ) 和 Systematic Reviews (2358) ， 主 要 
涉及 医学 研究 领域 ,影响 因子 最 高 的 杂志 为 Cochrane 
Database of Systematic Reviews， 其 2022 年 影响 因子 为 
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12.008。RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 国内 外 发 文 量 
排名 前 十 的 期 刊 见 表 2。 
2.4. 作者 及 团队 分 析 

共有 463 名 作者 参与 了 RR 在 医学 研究 领域 的 中 文 
应 用 研究 ， 对 出 现 频次 三 3 次 的 作者 开展 合作 网 络 关系 
分 析 ， 主 要 形成 5 个 网 络 图 谱 ， 其 中 以 门 鹏 、 翠 所 迪 、 
赵 紫 杭 等 为 主 的 作者 团队 和 以 赵 紫 楠 、 李 婷 等 为 主 的 
作者 团队 发 表 的 中 文 研究 较 多 ， 各 作者 团队 之 间 的 合 
作 较 少 ， 见 图 2。 共有 5 436 名 作者 参与 了 RR 在 医学 
研究 领域 的 外 文 应 用 研究 ， 对 出 现 频 次 三 4 次 的 作者 进 
行 合作 网 络 关系 分 析 ， 主 要 形成 4 个 网 络 图 谱 。 其 中 以 
NUSSBAUMER-STREIT, GARTLEHNER, TRICCO 等 为 
主 的 作者 团队 和 以 CHEN LEE 等 为 主 的 作者 团队 发 表 
的 外 文 研 究 较 多 ,各 作者 团队 之 间 的 合作 较 少 ， 见 图 3。 
2.5 高 被 引文 献 分 析 

RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 国内 外 被 引 频 次 排 
名 前 十 的 文献 见 表 3。 国 内 引用 频次 较 多 的 文献 主要 集 
中 在 RR 应 用 和 方法 学 介绍 、 药 物 或 新 技术 的 快速 评估 、 
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研究 发 文 量 排名 前 十 的 国家 和 机 构 


Table 1 Top 10 countries and institutions by the publication volume of RR application in the medical field 


序号 国家 EXE (篇 ) 序号 机 构 发 文 量 (篇 ) 

1 England ( 英国 ) 252 1 Univ Toronto ( 多 伦 多 大 学 ) 52 

3 USA ( 美国 217 2 Kings Coll London ( 伦敦 国王 学 院 ) 34 

3 Canada ( 加拿大 ) 214 3 Monash Univ ( 莫 纳 什 大 学 ) 33 

4 Australia ( 澳大利亚 ) 205 4 Univ Sydney ( 悉尼 大 学 ) 30 

5 中 国 187 5 Univ ottawa ( 涯 太 华 大 学 ) 25 

6 Germany ( 德国 ) 57 6 Univ Oxford ( 牛津 大 学 ) 23 

7 Scotland ( 苏格兰 ) 52 7 北京 大 学 第 三 医院 23 

8 Ireland ( 爱尔兰 ) 43 8 McMaster Univ ( 麦克 马 斯 特大 学 ) 23 

9 South Africa (南非 ) 42 9 UCL ( 伦敦 大 学 ) 23 

10 Swizerland ( 瑞士 ) 30 10 Univ Queensland (昆士兰 大 学 ) 21 

表 2 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 发 文 量 排名 前 十 的 期 刊 
Table2 Top 10 journals by the publication volume of RR application in the medical field 
lacs CNKI 期 刊 em mu WOS 期 刊 jn IF 

1 《中 国医 院 用 药 评价 与 分 析 》 22 1 BMJ Open 42 3.006 
2 《中 国 新 药 杂 志 》 17 2 International Journal of Environmental Research and Public Health 31 4.614 
3 《中 国药 房 》 17 3 Systematic Reviews 23 3.136 
4 《中 国医 院 药 学 杂志 》 10 4 Cochrane Database of Systematic Reviews 15 12.008 
5 《临床 药物 治疗 杂志 》 9 5 Journal of Clinical Epidemiology 14 7.407 
6 《中 国药 业 》 7 6 Plos One 13 3.752 
T 《医药 导报 》 6 7 Advances in Integrative Medicine 12 = 
8 《中 国 循 证 医学 杂志 》 5 8 British Dental Journal 11 DET 
9 《中 国 合理 用 药 探索 》 5 9 BMC Health Services Research 10 2.908 
10 《中 国药 学 杂志 》 5 10 Research Synthesis Methods 10 9.308 

iE: CNKI= 中 国 知 网 ，WOS=Web of Science 核心 合集 数据 库 ; IF 参考 美国 科学 情报 研究 所 ( ISI) 的 期 刊 引证 报告 (JCR ) 中 的 数据 ， 提 供 


各 期 刊 2022 年 最 新 影响 因子 ; 一 表示 无 影响 因子 。 
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Figure2 A collaborative network mapping of research authors of articles in 


Chinese of RR application in the medical field 
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Figure3 A collaborative network mapping of research authors of articles in 


English of RR application in the medical field 


COVID-19 的 影响 等 范畴 ， 其 中 被 引 次 数 最 多 的 是 北京 
大 学 第 三 医院 唐 惠 林 等 :212016 年 发 表 的 《药物 快速 卫 
生 技 术 评 佑 方法 及 应 用 》 (被 引 频次 72 次 ) ， 其 次 是 
四 川 大 学 华西 医院 李 幼 平等 “; 2014 年 发 表 的 《快速 评 
佑 方法 与 流程 的 探索 》 ( 被 引 频 次 28 次 ) 。 国 外 引用 
频次 较 多 的 文献 主要 集中 在 COVID-19 影响 、 治 疗 和 流 
行 病 学 因素 的 快速 评估 ， 以 及 RR 方法 学 研究 范畴 。 其 
中 被 引 次 数 最 多 的 研究 是 伦敦 国王 学 院 BROOKS $E 
2020 年 发 表 在 Lancet 的 有 关 COVID-19 诱发 的 隔离 对 
人 们 的 影响 以 及 如 何 减少 这 种 影响 的 快速 证 据 综述 (被 
引 频 次 5 A17 次 ) 。 

2.6 ”关键 词 分 析 

2.6.1 关键 词 频次 分 析 : 研究 提取 RR 在 医学 研究 领域 
的 应 用 研究 中 出 现 频次 排名 前 十 的 关键 词 ( 表 4) ,其 
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中 中 文 研究 主题 集中 在 安全 性 、 有 效 性 、 经 济 性 的 快速 
卫生 技术 评估 等 范畴 ; 英文 研究 主题 集中 在 干预 效应 、 
医疗 卫生 、 疾 病 影响 的 快速 评估 或 快速 SR。 

2.6.2 ”关键 词 聚 类 分 析 : 纳入 的 RR 中 文 应 用 研究 共 涉 
及 266 个 关键 词 ， 对 频次 = 2 的 关键 词 进行 聚 类 分 析 ， 
主要 生成 3 个 聚 类 ; 纳入 的 RR 英文 应 用 研究 共 涉 及 
2282 个 关键 词 ， 对 频次 = 10 的 关键 词 进行 聚 类 分 析 ， 
主要 生成 4 个 聚 类 。 聚 类 分 析 图 中 每 一 种 颜色 ( 每 一 个 
区 域 ) 表示 所 属 的 聚 类 ; 图 中 节点 表示 关键 词 ， 关 键 词 
出 现 的 频次 越 高 ， 节 点 和 字体 越 大 ; 节点 与 节点 之 间 的 
连 线 表示 两 个 术语 之 间 不 定向 的 连接 ， 连 接 越 密切 ， 节 
点 之 间 的 连 线 越 粗 。 中 文 关 键 词 聚 类 分 析 显 示 ，RR 应 
用 研究 主题 主要 集中 在 骨 质 玻 松 症 、 特 发 性 肺 纤维 化 、 
阿尔 获 海 默 病 、 非 小 细胞 肺癌 、 慢 性 髓 细胞 性 白血病 等 
慢性 或 重大 疾病 干预 安全 性 、 有 效 性 、 经 济 性 的 快速 卫 
生 技 术 评估 ， 见 图 4。 英文 关键 词 聚 类 分 析 显 示 ，RR 
应 用 研究 主题 主要 集中 在 COVID-19 流行 病 学 因素 、 干 
预 、 诊 断 、 预 防 以 及 影响 的 快速 评估 (绿色 聚 类 ) ; JL 
童 药物 干预 安全 性 、 有 效 性 的 快速 评估 ( 蓝 色 聚 类 ) ; 
癌症 治疗 或 死亡 风险 的 快速 评估 ( 黄色 聚 类 ) ; 中 老年 
人 和 群 卫生 保健 、 医 疗 服务 的 快速 评估 AERX), 
图 5, 
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Figure 4 Cluster analysis of Chinese keywords of RR application in the 


medical field 


2.6.3 ”关键 词 时 区 图 分 析 : 关键 词 时 区 图 是 聚 类 和 时 间 
的 结合 ， 展 示 了 关键 词 随时 间 变 化 的 发 展 情况 ， 有 助 于 
研究 热点 的 分 析 ”) ， 图 中 萎 形 表示 关键 词 ， 上 方 时 间 
表示 关键 词 第 一 次 出 现 的 时 间 ， 砍 形 越 大 ， 表 示 在 此 基 
础 上 关键 词 累 计 出 现 的 频率 越 高 。 根 据 右 下 方 的 颜色 条 
人 带 ， 越 接近 下 方 的 颜色 ， 如 紫色 、 蓝 色 等 ， 表 示 关 键 词 
出 现 的 时 间 越 早 ， 越 接近 上 方 的 颜色 ,如 黄色 、 红 色 等 ， 
表示 关键 词 出 现 的 时 间 越 晚 。 国 内 研究 热点 为 有 效 性 、 
安全 性 、 经 济 性 的 快速 评估 ， 热 点 出 现 的 年 份 较 晚 ， 在 
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表 3 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 被 引 频 次 排名 前 十 的 文献 
Table3 The 10 most cited studies of RR application in the medical field 
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发 表 年 。 被 引 频 
[mj D: 是 
CNKI ”1 EBAR 药物 快速 卫生 技术 评估 方法 及 应 | 临床 药物 治疗 杂志 。 2016 72 
2 快速 评估 方法 与 流程 的 探索 中 国 循 证 医学 杂志 2014 28 
E. 新 型 冠状 病毒 肺炎 流行 对 HIV 感染 者 卫生 需求 影响 的 快速 评估 ”中华 流行 病 学 杂志 2020 22 
4 RERO 沙 库 巴 曲 纺 沙 坦 快速 技术 评估 临床 药物 治疗 杂志 —— 2017 18 
" 组 人 血小板 生成 素 治 疗 原 发 性 免疫 性 和 肿瘤 化 疗 后 血小板 减 
5 US Ene is * 中 国 新 药 杂 志 2020 16 
i 少 证 的 快速 卫生 技术 评估 akiai 
m 利 格 列 汀 治疗 2 型 糖尿 病 有 效 性 和 安全 性 的 快速 评估 及 其 在 中 zp sz 
7 E 达 芬 奇 手术 系统 安全 性 和 有 效 性 的 快速 评估 中 国 循 证 医学 杂志 2014 14 
8 gU 索 利 那 新 治疗 膀胱 过 度 活 动 症 的 快速 卫生 技术 评估 中 国药 业 2019 11 
) NE --Rn 3s e xn x EE B BS zt pus H3 ~ 
9 iom [19] 2 CRISIS i dos Js] Ep og 2E A p TA 临床 药物 治疗 杂志 2019 10 
OEE 卡 贝 缩 宫 素 预 防 剖 宫 产 产后 出 血 的 快速 卫生 技术 评估 临床 药物 治疗 杂志 ”2019 10 
WOS 1 BROOKS 2"? The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid Lanea 2020 5417 
review of the evidence 
[22] Bacterial and fungal coinfection in individuals with coronavirus: a Clinical Infectious 
et rapid review to support COVID-19 antimicrobial prescribing Diseases 2020 d 
t2] Bacterial co-infection and secondary infection in patients with Clinical Microbiology 
3 LANGFORD COVID-19: a living rapid review and meta-analysis and Infection 3920 381 
Occurrence, prevention, and management of the psychological E : 
4 KISELY ^ effects of emerging virus outbreaks on healthcare workers: rapid e sud Medical 2020 548 
review and meta-analysis A 
Cytokine elevation in severe and critical COVID-19: a rapid L t Resnirat 
5 LEISMAN 251 systematic review, meta-analysis, and comparison with other E MET 435 
: Medicine 
inflammatory syndromes 
6  TRICCO "* A scoping review of rapid review methods BMC Medicine 2015 433 
1 CANANN [21 Expediting systematic reviews: methods and implications of rapid Im plementation 2010 409 
reviews Science 
8 CHOU i] Epidemiology of and risk factors for coronavirus infection in health Annals of Internal 2020 355 
care workers: a living rapid review Medicine 
9 PRETI?! The psychological impact of epidemic and pandemic outbreaks on Current Psychiatry 2020 336 
healthcare workers: rapid review of the evidence Reports 
10 NUSSBAUMER- Quarantine alone or in combination with other public health measures Cochrane Database of 2020 297 
STREIT!” to control COVID-19: a rapid review Systematic Reviews 
表 4 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 中 出 现 频次 排名 前 十 的 关键 词 
Table 4 Top 10 keywords of RR application in the medical field 
gus CNKI 关键 词 频次 Da Wos 关键 词 频次 
1 快速 卫生 技术 评估 130 I rapid review 192 
2 安全 性 68 2 systematic review 96 
3 有 效 性 67 3 health 87 
4 经 济 性 61 4 impact ARE 
5 卫生 技术 评估 16 5 mental health 69 
6 非 小 细胞 肺癌 8 6 care 63 
7 卫生 经 济 学 7 7 quality 58 
8 心力 衰竭 6 8 outcomes 51 
9 骨 质 琉 松 症 3 9 management 49 
10 中 成 药 S 10 intervention 49 
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2014—2016 年 左右 ， 此 后 逐渐 成 为 研究 的 主题 ， 本 文 
仅 展示 了 前 10 个 聚 类 ， 见 图 6。 国 外 研究 比较 分 散 ， 
可 以 看 出 聚 类 最 早出 现 于 2003 年 左右 ， 此 后 逐渐 形成 
心理 健康 、COVID-19、 癌 症 、 蔡 代 药 物 、 医 疗 护理 、 
循 证 实践 等 新 兴 人 研究 主题 ， 本 文 展示 了 前 12 个 聚 类 ， 


见 图 7。 


2 Er g ff vOSviewer 
: 2 

5 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 英文 关键 词 聚 类 分 析 
Figure 5 Cluster analysis of English keywords of RR application in the 
medical field 


2.6 关键 词 突现 性 分 析 : 关键 词 突现 性 分 析 可 以 展示 
某 段 时 间 内 RR 应 用 研究 的 热点 和 前 沿 ， 揭 示 潜 在 研究 
方向 ， 预 测 研究 趋势 '*”  。 本 研究 分 别 对 中 英文 文献 
关键 词 进行 突现 性 分 析 。 国 内 有 关 RR 应 用 人 研究 主要 集 
中 在 近 10 年 ， 中 心 度 最 高 的 是 快速 评估 ， 说 明 近 年 来 
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对 于 快速 评 佑 的 研究 相对 较 多 ; 最 新 突现 的 主题 有 专 
家 共识 、 中 成 药 、 心 力 衰竭 、 肾 性 贫血 、 便 秘 等 ， 提 示 
RR 研究 前 沿 涉及 中 成 药 、 专 家 共识 ,或 是 针对 心力 衰竭 、 
肾 性 贫血 等 疾病 开展 评估 ( 表 5) 。 国 外 有 关 RR 应 用 
研究 在 近 20 年 的 文献 热点 集中 在 循 证 实践 、 系 统 综述 
等 主题 ， 其 中 循 证 实践 中 心 度 最 高 ， 提 示 RR 作为 证 据 
综合 方法 被 主要 应 用 于 循 证 实践 当中 ; 而 卫生 技术 评估 、 
随机 对 照 试 验 、 系 统 评 价 等 关键 词 的 突现 提示 ，RR 与 
其 他 学 科 有 着 较 好 的 结合 ; COVID-19 fS SE PRU B TR 
出 现 最 晚 ， 在 RR 领域 研究 前 景 较 好 ( 表 6)。 


a 


表 5 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 关键 词 突现 性 分 析 (CNKI ) 
Table 5 Top 10 keywords with strongest citation bursts of RR application 
in the medical field ( CNKI ) 


—  ^RÜ up ER ZA 
关键 词 (年 ) 性 (E) (年 ) 


快速 评估 2014 2.41 2014 2017 
达 托 霉 素 2017 1.31 2017 2017 
专家 共识 ”2022 1.95 2022 2023 
罗 沙 司 他 2022 1.16 2022 2023 
中 成 药 ^ 2022 116 2022 2023 
心力 衰竭 ”2020 0.93 2022 2023 
肾 性 贫血 2022 0.77 2022 2023 
RJE 202 077 2022 2023 
便秘 2002 0.77 2002 2023 
抑制 剂 2022 0.77 2022 2023 


2014—2023 年 


3 Wit 


本 研究 采用 文献 计量 学 的 方法 ， 通 过 对 比 国内 外 文 
献 的 发 表 趋势 ， 国 家 、 机 构 、 期 刊 的 分 布 ， 学 者 的 合作 
情况 以 及 分 析 国 内 外 高 被 引文 献 ， 曾 述 了 近 20 年 内 医 


#0 经 济 性 
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#8 卫生 政策 领域 
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TE 


图 6 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 中 文 关键 词 时 区 图 


Figure6 Time zone map of Chinese keywords of RR application in the medical field 
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图 7 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 英文 关键 词 时 区 图 
Figure7 Time zone map of English keywords of RR application in the medical field 
表 6 RR 在 医学 研究 领域 的 应 用 研究 关键 词 突现 性 分 析 CWOS) 
Table 6 Top 15 keywords with strongest citation bursts of RR application in the medical field ( WOS ) 
关键 词 年 份 (年 ) 中 心性 起 始 (F) ”终点 (年 ) 2003 一 2023 
质量 控制 2004 3.28 2004 2018 
宫颈 瘤 2006 2.38 2006 2018 
卫生 技术 评估 2008 2.89 2008 2019 OO M e 
随机 对 照 试 验 2010 3.83 2010 2018 MEM M LLL LLL a 
系统 综述 2011 7.62 2014 2017 ——— —— I — €— 
循 证 实践 2014 6.24 2014 2018 一 ee 一 一 一 
全 系统 综述 2015 6.70 2015 2017 —— 
因果 关系 2016 2.38 2016 2017 ETE LEES 
质量 2004 3.76 2017 2019 Eee 
护理 2014 359 2017 2018 ss 
试验 2017 2.37 2017 2019 mo〈 st 
死亡 2018 2.78 2018 2019 (€——— P PR M 
满意 度 2018 2.78 2018 2019 ——— À wa —  —— —— a: 
体系 2019 2.87 2019 2020 
COVID-19 2020 2.52 2021 2023 


学 研究 领域 国内 外 RR 应 用 研究 的 概况 ， 并 结合 关键 词 。 切 相关 ， 因 为 RR 快速 综合 证 据 的 特点 与 突 发 疫情 背景 


BA I. RK 


分 析 和 突现 性 分 析 ， 尝 试 揭示 人 研究 热点 ”下 快速 决策 的 需求 相 吻 合 。 在 此 阶段 ， 包 括 WHO 在 内 


分 布 、 深 入 挖掘 潜在 的 研究 主题 ， 预 测 未 来 研究 趋势 。 的 权威 机 构 均 采用 了 RR 方法 ， 以 期 为 循 证 实践 提供 决 

研究 趋势 显示 ， 近 20 年 来 医学 研究 令 ee 策 依据 中， 这 也 从 侧面 印证 了 RR 作为 一 种 证 据 
研究 数量 不 断 攀升 ， 国 外 较 国 内 上 升 趋势 明显 。 综合 方法 的 实用 性 及 其 在 证 据 综合 家 庭 中 占有 的 重要 地 
P uno NC re 位 。RR 应 用 研究 的 国家 、 机 构 主 要 分 布 在 欧美 国家 ， 
而 国内 起 步 较 晚 ， 文 献 显示 2014 年 国内 方 引 入 RR。 自 ”包括 英国 、 美 国 、 加 拿 大 、 澳 大 利 亚 等 。 国 内 发 文 量 较 


2019 年 起 ， 
升 并 于 2022 


国内 外 的 文献 发 表 数量 均 有 较 大 程度 的 提 多 的 机 构 是 北京 大 学 第 三 医院 。 分 析 原 因 可 能 与 RR 的 
年 至 高 峰 ， 这 可 能 与 COVID-19 的 流行 密 。 发展 时 限 或 国家 、 机 构 的 重视 有 关 。 从 期 刊 分 布 可 以 
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看 出 ， 国 外 RR 应 用 研究 主要 发 表 在 临床 医学 、 环 境 与 
公共 卫生 、 临 床 流行 病 学 、 整 合 医 学 、 卫 生 服 务 、 证 
据 综 合 方法 等 领域 的 期 刊 ， 如 BMJ Open, International 
Journal of Environmental Research and Public Health 、 
Systematic Reviews 等 ， 而 国内 RR 应 用 研究 主要 发 表 在 
与 药物 治疗 、 评 价 、 探 索 相关 的 杂志 ， 如 《中 国医 院 用 
药 评价 与 分 析 》《 中 国 新 药 杂 志 》《 临 床 药物 治疗 杂志 》 
等 。 国 内 外 期 刊 分 布 对 比 来 看 ,国外 RR 应 用 研究 对 象 、 
研究 范围 较为 广泛 ， 而 国内 较为 单一 。 国 内 外 作者 合作 
图 谱 显 示 ， 目 前 国内 外 作者 团队 之 间 缺 乏 一 定 的 沟通 和 
合作 。 结 合 高 频 被 引文 献 来 看 ， 被 引 频次 较 多 的 作者 合 
作 次 数 也 较 多 。 分 析 高 被 引文 献 可 知 ， 国 外 关注 热点 主 
要 是 COVID-19 的 病因 、 干 预 和 影响 、RR 方法 学 介绍 ; 
国内 RR 应 用 研究 关注 热点 主要 是 RR 方法 和 流程 的 介 
绍 、 药 物 干预 效应 评 佑 、COVID-19 的 影响 。 突 发 公共 
卫生 事件 COVID-19 流行 之 后 ， 人 们 更 加 意识 到 证 据 
综合 的 金 标准 一 一 传统 SR 已 经 无 法 满足 紧急 决策 的 需 
RO, AAMER T, RR 作为 一 种 时 效 性 强 的 方 
法 热度 迅速 上 升 ， 大 量 依托 RR 方法 的 证 据 如 雨后春笋 
般 涌 现 。 这 在 一 定 程 度 上 虽 解 决 了 医疗 卫生 服务 工作 中 
的 紧急 决策 需求 ， 但 证 据 的 质量 有 待 近 一 步 提 升 * 。 
结合 关键 词 的 频次 分 析 、 聚 类 分 析 、 突 现 性 分 析 可 知 ， 
国外 的 研究 热点 主要 是 COVID-19 病因 、 干 预 、 诊 断 、 
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K, 已 有 的 RR 应 用 研究 多 局 限 在 针对 药物 安全 性 、 有 
效 性 、 经 济 性 的 快速 评估 领域 ， 且 与 传统 SR、 卫生 技 
术 评 佑 方法 区 分 模糊 。 未 来 可 从 以 下 层次 进行 探索 : 第 
一 ， 拓 展 深 化 国内 RR 研究 ， 扩 大 研究 范围 ， 探 讨 不 同 
评估 角度 、 评 佑 对 象 、 评 佑 阶段 、 评 佑 内容 的 RR 应 用 
研究 。 国 内 倾向 于 聚焦 药物 的 安全 性 、 有 效 性 以 及 经 济 
性 评价 的 角度 ,今后 有 必要 借鉴 西方 国家 人 研究， 拓展 评 


佑 角度 ， 从 公共 卫生 、 医 疗 管理 、 临 床 护理 、 证 据 综合 
等 视角 开展 RR 研究 。 国 内 评估 对 象 较为 单一 ， 主 要 以 


药物 为 主体 。 今 后 可 拓宽 评估 对 象 ， 增 加 对 新 兴 技 术 、 
手术 、 疫 苗 等 治疗 手段 的 评估 ， 同 时 可 重点 聚焦 疾病 负 
担 较 重 的 疾病 ， 如 糖尿 病 、 高 血压 、 艾 滋 病 、 罕 见 病 等 
领域 “| 。 国 内 评估 阶段 主要 是 以 疾病 的 干预 阶段 为 主 ， 
今后 可 考虑 从 病因 、 诊 断 、 预 后 等 其 他 疾病 阶段 ， 以 及 
临床 试验 阶段 开展 评估 。 国 内 评估 内 容 主要 以 安全 性 、 
有 效 性 、 经 济 性 为 主 ， 有 必要 增加 可 及 性 、 社 会 适应 性 
等 内 容 的 评估 。 第 二 ， 应 将 RR 方法 积极 与 证 据 综合 方 
法 相 结 合 。 研 究 显 示 ， 目 前 国外 RR 的 方法 和 理念 已 经 
渗入 到 多 种 证 据 综合 方法 当中 2] ， 本 文 对 国外 RR 应 
用 研究 的 分 析 也 发 现 了 类 似 情况 ， 但 目前 国内 却 鲜 有 此 
类 文献 。 今 后 可 考虑 将 RR 与 多 种 证 据 综合 方法 相 结合 ， 
开展 快速 SR、 快速 概况 性 综述 、 快 速 指南 等 研究 。 第 三 ， 
加 强 作 者 团队 之 间 的 合作 ,目前 国内 作者 团队 较为 分 散 ， 


预防 和 影响 ， 儿 童 药 物 干预 安全 性 、 有 效 性 ， 癌 症 治疗 
或 死亡 风险 ， 以 及 中 老年 人 群 医疗 卫生 保健 服务 等 领域 
的 快速 评估 。 研 究 人 群 以 弱势 人 群 为 主 ， 研 究 疾病 以 突 
发 公共 卫生 事件 、 精 神 心理 疾病 和 癌症 为 主 ， 并 且 在 应 
用 的 过 程 中 ，RR 与 证 据 综 合 方法 如 系统 评价 进行 了 有 
效 结合 。 近 年 来 有 关 COVID-19 远 期 效应 的 研究 日 渐 浮 
现 ， 或 可 成 为 未 来 的 研究 热点 。 国 内 的 研究 热点 主要 局 
限 在 慢性 或 重大 疾病 药物 干预 的 安全 性 、 有 效 性 、 经 济 
性 的 快速 评估 。 在 应 用 的 过 程 中 主要 是 以 卫生 技术 评估 
为 载体 ， 结 合 RR 进行 的 快速 卫生 技术 评估 。 近 年 来 ， 
中 成 药 类 的 快速 评估 逐渐 出 现 ， 或 可 成 为 未 来 的 研究 方 
向 。 

目前 ， 国 外 RR 的 发 展 已 经 渐进 成 熟 ， 同 时 伴 有 权 
威 性 的 实施 和 报告 指南 发 布 。2017 年 , WHO 发 布 了 《加 
强 卫 生 政 策 系统 的 快速 综述 实践 指南 》' i， 就 RR 的 
实施 步 又 以 及 如 何 将 RR 的 结果 应 用 到 卫生 政策 和 决策 
系统 进行 详细 阐述 。 同 年 ， 加 拿 大 麦克 马 斯 特大 学 的 国 
际 方法 和 工具 合作 中 心 (NCCMT ) 发 布 了 一 份 RR 指 
Bj. 3f RR 方法 和 实施 流程 进行 详细 介绍 。2021 年 
Cochrane RRMG 开发 了 关于 生产 RR 的 循 证 指南 n ; 
提出 26 条 有 关 其 实施 方法 的 推荐 意见 ， 以 提高 RR 结 
果 的 实用 性 和 稳健 性 。 而 国内 RR 的 发 展 尚 处 于 发 展 阶 
段 ， 缺 乏 医 学 领域 的 RR 实施 指南 /规范 ， 上 升 空间 较 


缺乏 团队 与 团队 之 间 的 交流 以 及 与 国外 机 构 、 作 者 的 合 
作 。 今 后 在 做 好 精准 研究 的 同时 ， 也 应 考虑 开展 跨 学 科 
交流 与 合作 ， 增 强 研究 的 国际 影响 力 。 

本 研究 具有 一 定 的 局 限 性 。 第 一 ， 研 究 仅 针对 
CNKI 和 Web of Science 数据 库 进 行 检 索 ， 所 选择 的 数据 
库 并 不 能 完全 涵盖 RR 应 用 研究 的 所 有 期 刊 文献 ， 可 能 
存在 一 定 程 度 的 漏 检 ， 影 响 研 究 结 果 的 全 面 性 。 第 二 ， 
主要 由 1 名 研究 人 员 进 行文 献 检 索 和 筛选 ， 另 外 一 人 进 
行 抽 查 ， 缺 乏 双 人 核验 步 又， 可 能 存在 个 人 主观 思维 驱 
使 下 的 不 同 程度 的 偏 傈 ， 从 而 影响 研究 结果 的 准确 性 。 
第 三 ， 本 文采 用 文献 计量 学 的 方式 对 RR 应 用 研究 进行 
分 析 ， 仅 能 为 RR 的 应 用 研究 现状 提供 宏观 层面 的 初步 
概览 。 

综 上 所 述 ， 本 研究 对 2001 一 2023 年 国内 外 RR 应 
用 研究 文献 进行 统计 分 析 ， 结 果 较 为 直观 的 反映 了 近 
20 年 RR 应 用 研究 的 动态 趋势 。 研 究 显示 ， 目 前 国内 外 
医学 研究 领域 RR 应 用 研究 发 展 差异 较 大 ， 其 中 国外 研 
究 渐进 成 熟 ，RR 方法 被 应 用 到 公共 卫生 、 临 床 护理 、 
环境 保护 、 证 据 综 合 等 多 种 领域 ,而 国内 尚 处 于 初步 发 
展 阶 段 ， 研 究 热点 倾向 于 评估 药物 的 有 效 性 、 安 全 性 、 
经 济 性 ， 仍 存在 较 多 不 足下 待 改 善 。 未 来 可 借鉴 西方 国 
家 经 验 ， 不断 拓宽 国内 RR 发 展 领域 。 

作者 贡献 : 李 苗 苗 进 行文 章 的 构思 与 设计 ， 数 据 分 
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析 ， 以 及 论文 的 撰写 ; 吴 雪 、 景 城 阳 、 张 乐 负责 资料 整 
理 和 数据 提取 ; 刻 星 、 赵 晖 负责 文章 整体 质量 控制 ， 最 
终 版 本 修订 和 审 校 。 

本 文 无 利益 冲突 。 
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